zastępca dyrektora e. k. kolei państwowej w Krakowie, 


oficer orderu Gwiazdy rumuńskiej, serbskiego orderu Yakowy i Krzyża pamiatkowego 
z wojny z roku 187% na 1878, 


przeżywszy lat 50, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami. 
zasnął w Panu dnia ll Lutego 1894 r. 


W głębokim smutku pozostała żona wraz z córkami zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrze- 
bowy, który odbędzie się we Wtorek dnia I3 b. m. o godzinie 3 popołudniu z gmachu Dyrekcyi c. k. kolei państwowej 
przy Placu Matejki wprost na cmentarz. 


NABOZEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Czwartek dnia 15 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. 


